82                                             I-  Die Gase.
Hochste Verbrennungstemperaturen fiir 20° Anfangstemperatur.
Brennstoff	A/1/M cbm	Vffo cbm	Hu Cal	HujVgo Cal/cbm	! &minlVgQ	tmax p = const.	''max v = const.
Azetylen   .   .   .	11,9	12,4	13470	1085	0,960	2580<>	>2500
Wassergas    .   .	.2/24	2,78	2630 1     946         0,806			2325°	n
Eohleustoff  .   .	8,9	8,9	8100       910         1,00			2255°	«
Benzol (C6H6) .	10,3	10,7	9590	896         0,877		2230°	n
Wasserstoff  .  .	2,38	2,88	2570       894    |     0,827			2220°	n
Steinkohle    .   .	8,5	8,8	7500       853		0,966         2145°		n
Braunkohle-Bri -			1				
ketts  ....	4,78	5,35	4720 i     883    i     0,894			2180°	n
Erdoldestillate .	11,6	12,4	10500	848    |     0,936		2125°	J7
Koksofengas .   .	3,69	4,38	3600	821    !     0,843		2070°	n
Alkohol ....	6,94	7,91	6480-	820         0,877		2060°  •	n
Leuchtgas .   .   .	5,57	6,28	5000	797    !    0,889		2020°	2470*
Generate rgas aus							
Koks ....	1,00	1,83	1300	710	0,547	1830°	2260°
Geaeratorgas aus				i			
Braunkohle-				i			
Briketts    .  .	1,22	2,00	1365	683    !     0,610		1770°	21900
Hochofengas	0,69	1,55	870	561	0,445	1500°	1865°
In ganz gleicher Weise erhalt man fiir einen beliebigen Luft^ uberschuB n die Verbrennungstemperatur, indem man den Ordinat©^ Unterschied zwischen *0 und t auf der Kurve fiir ^-fache Luftmeng^ gleich macht dem Wert
Va.
ntn
Zur Bestimmung der dem Wert n zugehorigen Warmekurve ist fcr
lv>____~l\ T.
der Hilfsfigur, Taf. I, gemafi Abschn. 14 a, oder aus <ol ==~
zu enmtteln.
tJm die Verbrennungstemperatur bei unveranderlichem Bauni zu finden (Gasmaschine), hat man die schrage Gerade durch den Ur~ sprung als Abszissenachse zu betrachten. Eine mit dieser Richtung parallele Gerade durch den Punkt auf der Ordinatenachse mit dsa Ordinatenuntersohied HJVgo schneidet die Warmekurve im gesuohtem Punkt, wie Tafel I fiir Hochofengas zeigt.
Die in Tafel I und der Zahlentafel enthaltenen Verbrennrngs* tei&peraturen gelten fiir eine Anfangstemperatur von 20°.
Ist die Luft oder das Gas .oder beides vorgewarmt, so entstehon entsprechend hohere Verbrennungstemperaturen, die sichynamik I.   4. Aufl.                                                        6den jedooh <I« Brennstoffe stets einen gewisaen Feuchtigkeitsgrad besitzen, oft z. B. nur lv$r trocken" (f=/i) sein. Ist JET0 der untere Heizwert des wasserfreien stoffs so ist der unter© Heizwert beim beliebigon Feuchtigkeitsgrad f
